ZYGMUNT 


EYLMES 


LEK. MED. SPECJALISTA II ST. CHIRURG 


DŁUGOLETNI DYREKTOR I ORDYNATOR SZPITALA W STRZELCACH OPOLSKICH 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, BRAT, ZIĘĆ I SZWAGIER 


przeżywszy lat 55, zmarł nagle dnia 18 lipca 1982 r. w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 28 lipca 1982 r. 
o godz. 15 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, po czym nastąpi wyprowadzenie 


zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SIOSTRA, BRAT, TEŚCIOWIE, SZWAGIER I RODZINA 


